V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampf en nsw.
oder der TVS-T&fel das Volumen (ve)s des trockenen Sattdampfs vom e, so ist
\
r das kritische Gebiet, das selten in Frage komnien wird, ist
igt aber Cf im Heifidampfgebiet, so wird man ve unmittelbar aus der
fel entnehmen.
,n hat nun die Dampf arbeit in Cal/kg
AL0 = *t — if
1
t .4 = —— und fiir p in at wird in mkg 427
0 --- 427 (i, — if) -f 10000 (pe ~~ p') t?,.
Fig. 157.
Fig. 158.
b)
n thermischen Wirkungsgrad erhalt man hieraus durch Division mit A^ }, den mittleren Druck des Diagramms (in at) durch Division von Z/0 00 #„, also
reh dieses Verfahren spart man sich umstandliche Rechnungen auf Grund fczgleichung ^rfc —konst. fiir die Adiabate und die Schwierigkeiten und , die durch die Anderung des Exponenten k beim tlbergang aus dem :pf- ins Sattdampfgebiet entstehen konnen. AuBerdem ist das Verfahren sn hochsten Driicken anwendbar und fiihrt sehr rasch zum Ziel. ispiel. Dampf von 20, 16, 13, 10, 8 und 6 at abs. expandiert in euier .aschine auf 0,7 at abs. Spannung. Das Vakuum betragt 0,1 at abs. Wie das adiabatische Nutzgefalle ALQ, der thermische Wirkungsgrad ijfhf .pfverbrauch CQ und der mittlere Arbeitsdruck' pm
a)  fiir anfanglich trocken gesattigten Dampf?
b)  fiir anfanglich iiberhitzten Dampf von 850°?
Die J^-Tafel ergibt fiir
p=   20            16            IB            10              8              6        at
-V—132         123,5        115,5       105,5        96,5         85,5      Gal.
.r,.-     0,83        0,84          0,849     .0,861       0,872        0,886.
Co
aitzung des urspriinglichen Warmewerts des Dampfes ist das Verhaltnis der zwischen d<*n Kurven £>=13 und p = Q,l liegenden Ordinatenstiicke zu den ganzen Ordinaten der Kurve p = 13 at. Diese Ver-haltnisse, die thermischen Wirkungsgrade des Idealprozesses, sind als Ordinaten auf den zugehurigen Abszissen aufgetragen. Man erkennt, daB mit zunehmender Trocknung und Uberhitzung des Dampfes der Wirkungsgrad langsam aber stetig zunimmt. Dampf von 13 at ergibt z. B. bei 350° tlberhitzung ^==0,28, dagegen bei 5 v. H. Feuchtigkeit nur rjth = 0,26. Bei 450° steigt v\th bis 0,293. — Die gleiche Figur zeigt die "Oberlegenheit der hoheren Dampfspannung von 13 at gegen 5 at mit rd. etwa 6 v. H. des jeweiligen Warmeinhalts bei ent-sprechend gleichen Zustanden.
